Najlepsza aplikacja do mierzenia kątów na Android i iOS: Mierz kąty bez kątomierza (2026)
Porównanie 6 najlepszych aplikacji do mierzenia kątów na Android i iOS w 2026. Bubble Level & Angle Gauge na pierwszym miejscu: darmowa, bez reklam, 4 tryby pomiaru, pełna kalibracja 180°.
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Twój telefon jest lepszym kątomierzem

Montujesz wspornik półki i musisz sprawdzić, czy jest dokładnie 90°. Tniesz listwy pod trudnym kątem, a kątomierz leży gdzieś w garażu. Albo budujesz podjazd dla osób niepełnosprawnych i musisz potwierdzić, że nachylenie spełnia normy. We wszystkich tych przypadkach Twój smartfon — urządzenie, które już masz w kieszeni — może mierzyć kąty z zaskakującą precyzją.

Nowoczesne telefony mają akcelerometry i żyroskopy, które dorównują dedykowanym cyfrowym mierznikom kątów kosztującym 30-80 dolarów. Odpowiednia aplikacja zamienia ten sprzęt w niezawodne narzędzie pomiarowe do użytku na każdym placu budowy, w warsztacie czy projekcie DIY.

Przetestowaliśmy dziesiątki aplikacji do mierzenia kątów na Android i iOS, aby znaleźć te, które naprawdę dostarczają dokładnych, powtarzalnych odczytów. Oto sześć najlepszych opcji w 2026 roku.


Co czyni dobrą aplikację do mierzenia kątów

Zanim przedstawimy nasze wybory, oto pięć kryteriów oceny każdej aplikacji:


	Dokładność i kalibracja — Czy można kalibrować na znanej płaskiej powierzchni? Czy dokładność utrzymuje się w zakresie ±0,1°-0,3°?

	Wiele trybów pomiaru — Kąt powierzchni, nakładka kamery, kąt względny i poziomica powinny być dostępne.

	Elastyczność jednostek — Stopnie, procent nachylenia, stosunek nachylenia (in/ft) i radiany są ważne dla różnych zawodów.

	Użyteczność — Czysty interfejs, funkcja przytrzymania/blokady i możliwość udostępniania lub eksportu odczytów.

	Wartość — Darmowa lub niskokosztowa, minimalne reklamy, mały rozmiar pobierania i brak zbędnych uprawnień.




#1 Bubble Level & Angle Gauge — Najlepsza ogólnie

Cena: Darmowa (bez reklam) · Rozmiar: 21 MB · Platformy: Android i iOS

Pobierz na Android · Pobierz na iOS

Bubble Level & Angle Gauge zajmuje pierwsze miejsce, ponieważ łączy wszystko, czego potrzebuje wymagający użytkownik, w całkowicie darmowym pakiecie bez reklam. Oto, co ją wyróżnia:


	4 tryby pomiaru — Inklinometr powierzchniowy, poziomica bąbelkowa, nakładka kąta z kamery i miernik nachylenia.

	Pełna kalibracja 180° — Połóż telefon na dowolnej powierzchni, dotknij kalibruj, a aplikacja kompensuje odchylenie czujnika telefonu. Samo to stawia ją przed większością konkurentów.

	4 jednostki kąta — Stopnie (°), procent (%), nachylenie (in/ft) i radiany (rad). Natychmiastowe przełączanie.

	Wskaźnik tolerancji — Ustaw kąt docelowy i zakres tolerancji. Aplikacja pokazuje zielony, gdy jesteś w specyfikacji.

	Pasek pewności — Wskaźnik stabilności w czasie rzeczywistym pokazuje, jak stabilny jest odczyt.

	Przytrzymaj i udostępnij — Zablokuj bieżący odczyt jednym dotknięciem, potem udostępnij zrzut ekranu lub wartość bezpośrednio.



Zaledwie 21 MB, zero reklam i brak zakupów w aplikacji — ta aplikacja oferuje funkcjonalność na poziomie profesjonalnym bez kompromisów. To kątomierz, który polecamy każdemu.


#2 Clinometer + Bubble Level od Plaincode

Cena: Darmowa / 1,99$ Pro · Platformy: Android i iOS

Clinometer od Plaincode jest na rynku od lat i pozostaje solidnym wyborem. Tryb nakładki kamery pozwala celować w odległe obiekty i odczytywać kąt w czasie rzeczywistym. Wersja darmowa działa dobrze, ale zawiera reklamy; ulepszenie Pro za 1,99$ je usuwa.

W czym ustępuje Bubble Level & Angle Gauge: brak wskaźnika tolerancji, paska pewności i tylko dwie jednostki (stopnie i procent). Kalibracja ograniczona do jednego punktu zerowego.


#3 Angle Meter

Cena: Darmowa (z reklamami) · Platformy: Android i iOS

Wyróżnikiem Angle Meter jest tryb kąta względnego: zmierz jedną powierzchnię, zablokuj, potem zmierz drugą, aby uzyskać kąt między nimi. Nieocenione przy cięciach kątowych i pomiarach narożników. Zapisuje też historię odczytów.


#4 Protractor od JETSTUDIO

Cena: Darmowa · Platformy: Android i iOS

Protractor od JETSTUDIO to wizualne/fotograficzne narzędzie do pomiaru kątów. Skieruj kamerę na dwie linie, umieść nakładkę kątomierza i odczytaj kąt. Nie używa akcelerometru — to cyfrowy zamiennik fizycznego kątomierza, nie inklinometr.


#5 Gamma Play Level

Cena: Darmowa (dużo reklam) · Platforma: Tylko Android

Gamma Play Level to podstawowa aplikacja poziomica z odczytem kąta, przytłoczona agresywnymi reklamami pełnoekranowymi.


#6 Apple Measure Level

Cena: Darmowa (wbudowana) · Platforma: Tylko iPhone

Każdy iPhone ma narzędzie Poziom w aplikacji Miary. Prosty inklinometr z jednym trybem — bez nakładki kamery, kątów względnych czy ustawień tolerancji.


Tabela porównawcza



	Aplikacja	Cena	Platformy	Tryby	Kalibracja	Jednostki	Reklamy	Przytrzymanie	Tolerancja	Rozmiar



	Bubble Level & Angle Gauge	Darmowa	Android, iOS	4	180° pełna	4 (°, %, in/ft, rad)	Brak	Tak	Tak	21 MB

	Clinometer + Bubble Level	Darmowa / 1,99$	Android, iOS	3	Pojedynczy punkt	2 (°, %)	Wersja darmowa	Tak	Nie	35 MB

	Angle Meter	Darmowa	Android, iOS	3	Podstawowa	2 (°, %)	Tak	Tak	Nie	28 MB

	Protractor (JETSTUDIO)	Darmowa	Android, iOS	1 (foto)	N/A	1 (°)	Minimalne	Nie	Nie	15 MB

	Gamma Play Level	Darmowa	Android	1	Ograniczona	1 (°)	Dużo	Nie	Nie	12 MB

	Apple Measure Level	Darmowa	iOS	1	Auto	1 (°)	Brak	Nie	Nie	Wbudowana





Zastosowania w praktyce

1. Cięcia kątowe listew

Zmierz kąt narożnika telefonem, podziel przez dwa i ustaw piłę. Funkcja przytrzymania Bubble Level & Angle Gauge pozwala zablokować odczyt przed podejściem do piły.

2. Pomiar nachylenia dachu

Połóż telefon na krokwi lub użyj nakładki kamery. Przełącz na jednostki nachylenia (in/ft). Nachylenie 4/12 wyświetla się jako 18,4°.

3. Zgodność podjazdu dla niepełnosprawnych

Normy wymagają podjazdu o maksymalnym nachyleniu 1:12 (4,76° lub 8,33%). Połóż telefon na powierzchni podjazdu i sprawdź, czy nachylenie wynosi 8,33% lub mniej.

4. Wyrównanie uchwytu TV

Po zamontowaniu uchwytu TV połóż telefon na górze telewizora. Poziomica potwierdza, że jest idealnie poziomo.

5. Poziomowanie mebli i szafek

Regulowane nóżki mebli muszą kompensować nierówne podłogi. Połóż telefon na powierzchni i reguluj, aż bąbelek będzie wycentrowany.


Często zadawane pytania

Jak dokładne są aplikacje do mierzenia kątów?

Większość nowoczesnych smartfonów ma akcelerometry o dokładności ±0,1°-0,3° po prawidłowej kalibracji. Aplikacje takie jak Bubble Level & Angle Gauge z pełną kalibracją 180° mogą osiągnąć dokładność porównywalną z dedykowanymi cyfrowymi kątomierzami za 30-80 dolarów.

Czy mogę zmierzyć kąt bez dotykania powierzchni?

Tak — aplikacje z trybem nakładki kamery (jak Bubble Level & Angle Gauge i Clinometer) pozwalają celować wzdłuż powierzchni z dystansu.

Jaka jest różnica między kątomierzem a poziomicą?

Poziomica mówi, czy coś jest poziome (0°) lub pionowe (90°). Kątomierz mierzy dowolny kąt pomiędzy. Najlepsze aplikacje — jak Bubble Level & Angle Gauge — łączą obie funkcje w jednym narzędziu.


Podsumowanie

Twój smartfon to zdolne narzędzie do pomiaru kątów — potrzebujesz tylko odpowiedniej aplikacji. Bubble Level & Angle Gauge to nasz numer jeden na 2026: darmowa, bez reklam, cztery tryby pomiaru, pełna kalibracja 180°, cztery jednostki kąta i unikalne funkcje jak wskaźnik tolerancji i pasek pewności. Niezależnie od tego, czy tniasz listwy, sprawdzasz nachylenie podjazdu czy montujesz TV — dostarcza dokładnych odczytów za darmo.

Pobierz Bubble Level & Angle Gauge na Android · Pobierz na iOS
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